FRANGISZEN KSAWERY DRAPELLA 


em. Leśniczy Dóbr Hr. Tenczyńskiego, 


przeżywszy lat 64, po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony Swietymi 
Sakramentami, zmarł w Krzeszowicach dnia 25. Października 1904 r. 


Wyprowadzenie zwłok odbędzie się we Czwartek dnia 27. Października 1904 r. 


o godzinie 10'/, rano do kościoła parafialnego w Krzeszowicach, a po odprawionem 
NABOZENSTWIE na Cmentarz miejscowy, 


na który to obrzęd w smutku pozostała żona wraz z dziećmi zaprasza Krewnych, 
Przyjaciół, Znajomych i pobożną Publiczność. 


